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NUEVAS AUTORIDADES EN LA SOCIEDAD PANAMERICANA 
DE ACRIDIOLOGIA 
(PAN AMERICAN ACRIDOLOGICAL SOCIETY) 


En el marco del IHI Simposio Internacional de Acridiología y VI Congreso Latino- 
americano de Entomología, realizado en Maracay, Venezuela, en Julio de 1981, el día 
9 en la Asamblea trianual tomaron poseción de sus cargos las nuevas autoridades electas 
oportunamente, quedando constituido el nuevo Comité Ejecutivo de la PAAS por los si- 
guientes Miembros: 


Presidente Dr. John E. Henry (USA) 
Presidente Electo Dr. Vernon R. Vickery (Canadá) 
Ex Presidente Dr. Ricardo A. Ronderos (Argentina) 


Representante por Norte América Dr. G. B. Mulkern (USA) 
Representante por Latino América Ing. Agr. Francisco Cerdá (Venezuela) 


Representante en sentido amplio Dr. Herbert Knutson (USA) 
Secretario Ejecutivo Dr. Stanley K. Gangwere (USA) 
Editor Dr. David Nickle (USA) 
Co-Editores Roger Bland (USA) 

Norma Sánchez (Argentina) 


Asimismo en esta Asamble fueron designados por aclamación Miembros Honora- 
rios de la PAAS los Dres. H. Radclyffe Roberts (USA) y Carlos Alberto Campos Seabra 
(Brasil). 


